
  
    جدول المحتويات


    
      	
        الغلاف
      

      	
        التفريغ
      

    

  

  فتاوى عامة

  259

  سامي بن صالح الواكد


  
  سائل يسأل يقول انا اغتسلت من الجنابة عدة مرات بشكل غير صحيح وهو صب الماء على كامل الجسد الشق الايمن ثم الايسر هل يلزمني اعادة الصلوات التي صليتها بذلك الغسل؟ الجواب الحمد لله
  -
    
      00:00:00
    
  



  اذا وصل الماء للرأس ولكل الجسد ولكل جسد في غسل الجنابة فانك في هذه الحال تكون قد اغتسلت الغسل المجزئ اذا وصل الماء الى الرأس والى كل الجسد الفرج وغيره
  -
    
      00:00:21
    
  



  فان وصفك صحيح وصلاتك صحيحة ونقول انه ليس من السنة ان الشق الايمن ثم الايسر ولكن مع ذلك هو غسل مجزئ يعتبر والسنة السنة على اكمل في ذلك ان تغسل الفرج ثم تتوضأ
  -
    
      00:00:43
    
  



  ثم تغتسل غسلا كاملا. تغسل الرأس وباقي الجسد وما فعلته انت الان اذا عممت الماء جميعا على كل الجسد فانه لا حرج عليك فيما مضى والصلاة كالصحيح والله اعلم
  -
    
      00:01:04
    
  



